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France - Allemagne : Cortana et Google en désaccord sur 
l'issue du match 


Le vendredi 04 Juillet 2014 à 08:30 par Jérôme G. 


Qui aura la meilleure analyse prédictive 
? Pour la rencontre de Coupe du Monde 


d qui va opposer la France à l'Allemagne, 
FIFA WORLD CUP Cortana et Bing de Microsoft ne 
Brasil 


prédisent pas le même vainqueur que la 
plateforme de cloud de Google. 


Ce vendredi au stade Maracana de Rio de Janeiro au Brésil, le match ne se 
jouera pas uniquement entre la France et l'Allemagne, il se jouera aussi 
entre Bing et Google. 


Avec pour socle le moteur de prédiction de Bing, Cortana a fait un sans faute 
pour désigner les vainqueurs de chaque huitième de finale de la Coupe du 
Monde de foot. L'assistant personnel virtuel de Windows Phone 8.1 est ainsi 
en passe de prendre la digne succession de Paul le poulpe. 


Mais cette couronne est chahutée par Google et sa plateforme de cloud qui 
a également réalisé un sans faute dans son analyse prédictive pour les 
résultats des huitièmes de finale. Pour les quarts qui s'annoncent, Cortana 
et Google ont un unique désaccord concemant le vainqueur de la rencontre 
France - Allemagne. 


Coupe du Monde de la FIFA 20147 


1 von ca 


Demain, 18:00 sur TF1, bell Sports 1HD + Quarts de finale 


Stade Maracanä, Rio de Janeiro 


Ë [] France Allemagne = 


Direct Statistiques Composition 


[A] Détails du match 


Pour Cortana, c'est l'Allemagne qui va battre la France, mais pour Google 
c'est la France qui va battre l'Allemagne. Pour les autres quarts de finale, ce 
sont les mêmes vainqueurs qui sont désignés : Brésil ( aux dépens de la 
Colombie ), Argentine ( Belgique ) et Pays-Bas ( Costa Rica ). 


Microsoft brasse de multiples facteurs et critères pour son module prédictif. 
La recette de Google fait de même avec des données qui sont digérées par 
Google Compute Engine. Elles sont notamment issues de Opta Sports qui 
collecte des données de performances sur les joueurs. 


" En utilisant les données des nombreux championnats où les joueurs de la 
Coupe du Monde évoluent, nous avons pu examiner comment le 
comportement dans des matchs précédents prédit la performance dans les 
matchs suivants. " 


Google ajoute que son modèle s'appuie sur deux autres sources de données 
: un puissant moteur de classement et une mesure subjective du soutien à 
une équipe en fonction de l'enthousiasme et du nombre de supporters qui ont 
fait le déplacement jusqu'au Brésil. Dans le modèle, ce soutien est un 
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avantage de type " match à domicile. " 


France ou Allemagne ? Google ou Microsoft ? Le coup d'envoi sera donné à 
18h. 


Complément d'information 


France - Allemagne : vers un Internet Européen hors de 
portée de la NSA 


Galileo : France et Allemagne veulent obtenir des 
résultats 
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charlyd57 bon du coup je vais mettre une fillette de champagne au frais.. plutot que le 


magnum Ə 
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